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UKURAN TOPI 


RUANG LINGKUP 


11, 
1,2. 


Standar ini meliputi definisi dan persyaratan ukuran topi. 


Standar ini dapat digunakan untuk keperluan dagang dan atau pe- 
ngendalian ukuran. 


DEFINISI 


21. 


Topi adalah suatu istilah umum untuk penutup kepala yang terdiri dari 
mahkota dan daun atau salah satu diantaranya, lihat Gambar 1. 


(mempunyai mahkota dan daun) (hanya daun) (hanya mahkota) 


Gambar 1 
Contoh Bentuk Topi 


. Nomor topi adalah angka yang menunjukkan lingkar kepala dalam senti- 


meter. 


. Lingkar kepala adalah keliling bagian kepala yang diukur tepat di atas 


kepala daun telinga. 


SYARAT UKURAN 


3.1. 


3.2. 


3.3. 


Standar ukuran topi disajikan pada Tabel I. 
Keterangan ukuran disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3. 
Ukuran topi dinyatakan memenuhi standar apabila semua hasil pengukur- 
an contoh uji topi memenuhi ukuran dalam Tabel I. 
Apabila lingkar topi dapat diubah-ubah, maka nomor topi dinyatakan 
dari lingkar topi minimal sampai lingkar topi maksimal, sebanyak-banyak- 
nya meliputi empat nomor. 

B 


Keterangan : 


A—B—C - Lengkung Pet (diukur dari dalam) 
A—D—C-E—A Lingkar Pet (diukur dari dalam) 


Gambar 3 
Peci 


Keterangan : 


A—B 5 Tinggi Peci (diukur dari luar) 
A—D—-C—-E—A - Lingkar Peci (diukur dari dalam) 


Tabel I 
Ukuran Topi 


Nomor si,cm 


Toleransi, cm 
sofa laele ata 
49 | 50 | 51 


i 54 (55 |56 157 (58 |59 160 
i i 1 53 154 | 5415541564/574/581 
i i 29130 (304131 (31/32 |33 
Tinggi peci, minimum 81|8| 8 18 |8 


Hubungan antara nomor yang disarankan dengan nomor yang biasa dipakai di pasaran sebagai berikut : 


Tabel II 
Hubungan Antara Nomor SII dengan Nomor di Pasaran 


Nomor SII Nomor di pasaran 
53 3 
54 
55 
56 
57 
58 
59 


